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HIFI 80 


Technik, clie mean 
sehen, hóren, fühlen 


kann 


Mit der Reihe HIFI 80 von ITT 
prásentiert sich eine Technik, die 
alle Móglichkeiten der anspruchs- 
vollen Musikreproduktion ein- 
schließt. Elektronische Perfektion 
verbunden mit mechanischer 
Präzision. Ein technisches 
. Konzept nach Maßstäben, die 
internationale Gültigkeit besitzen. 
HIFI 80 ist die Verwirklichung einer 
Technik, die auch den HiFi-Enthu- 
siasten begeistert. 
HiFi-Stereo-Komponenten, 
die dem Benutzer umfangreiche 
Möglichkeiten der Klangbe- 
einflussung erlauben. Durch zahl- 
reiche Filter zur Beeinflussung 
einzelner Frequenzbereiche, die 
mit griffigen Schaltern aktiviert 
werden können. Und durch hand- 
feste Regler, die durch ihre leichte 
۳۳۰85510٨۱٩ eine feinfühlige Einstel- 
lung gestatten. 
Umfangreiche Anzeige-Funktionen 
durch beleuchtete Instrumente 
und Leuchtdioden, sowie eine 
großdimensionierte Flutlicht-Skala 
dienen der Überwachung aller 
Vorgänge, der exakten Senderab- 
stimmung und der Aufnahme- 
kontrolle beim Tape Deck. 
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SYSTEM COMPOR 



















Die 3 m 
funktionsgerechte 
Zusammenfassung 
aller | 


Komponenten 











Die einzelnen Komponenten der Die Abmessungen des bestückten 
Reihe HIFI 80 von ITT bilden ein Turmes: Breite 52,8 cm, Höhe ca. 
homogenes HiFi-System. 74 cm (incl. Rollen), Tiefe 37,5 ċm. 
Receiver, Plattenspieler und 

Tape Deck sind in Technik und 
Gestaltung bis ins Detail aufeinan- 
der abgestimmt und je nach der 
persónlichen Vorstellung mit- 
einander kombinierbar. Die Recei- 
ver bieten unterschiedliche 
Leistungen für unterschiedliche 
ráumliche Gegebenheiten. 

So vielseitig die Möglichkeiten der 
einzelnen Komponenten sind, 

so anpassungsfähig ist auch das 
HIFI 80 SYSTEM COMPONENTS 
RACK. Es faßt alle Komponenten 
in kompakten Dimensionen zu- 
sammen. Sein Konstruktions- 
prinzip erlaubt maximale Varia- 
bilitát. Die elegante Ausführung in 
Mooreiche bildet eine betont 
wohnliche Zusammenfassung der 
kompletten HIFI 80 -Technik, 
einschlieBlich einer umfang- 
reichen Schallplatten-Sammlung, 
die hinter einer Abdeckung aus 
getóntem Glas staubsicher unter- 
gebracht ist. 

Die unterschiedlichen HIFI 80- 
Klangstrahler sind nicht nur opti- 
mal auf die Verstárkerleistung des 
verwendeten Receivers abge- 
timmt, sondern verdeutlichen 

ch durch ihre äußere Erschei- 
ng. daß sie Teil eines umfassen- 
en HiFi-Systems sind. 


Für den Fall, daB eine Unter- 
bringung zum Beispiel in einer 
bestehenden Schrankwand 
erwünscht ist, sind zu den einzel- 
nen Komponenten der Reihe 

HIFI 80 auch passende Holz- 
paneele lieferbar, die an die 
Geháuseseite geschraubt werden 
können. 
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HIFI 8031 


Erháltlich nur zusammen mit dem 
SYSTEM COMPONENTS RACK 





DIN 45500 
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nzeige- Regelbare 
Funktionen Funktionen 


Das jeweils gewáhlte Eingangs- 
signal - Wellenbereich, UKW- 
Festsender, oder externe Ton- 
quelle - wird jeweils durch eine 
Leuchtdiode (LED) angezeigt. 

Bei der Variante HIFI 8033 erfolgt 
zusátzlich noch die Visualisierung 
der abgegebenen Ausgangs- 
leistung durch eine Leuchtdioden- 
Kette. 


Die manuelle Senderwahl für alle 
Frequenzbereiche erfolgt mit 
einem Abstimmknopf, der eine 
feinfühlige Senderabstimmung 
zuláBt (Flywheel Tuning). Die 
Regler für die Klang- und Lautstár- 
keregelung sind zur prázisen 
Einstellung mit einer leichten 
Rastung versehen. 
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Abstimm- 
Instrumente 


Ein Feldstárke-Instrument dient 
zur exakten Sender-Abstimmung 
auf allen Frequenzbereichen. 

Bei Programmierung der 5 UKW- 
Festsender dient es gleichzeitig 
als FM-Frequenzanzeige. 

Zur genauen Abstimmung bei 
UKW-Empfang dient ein separates 
Instrument zur Mittenanzeige. 
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Die Receiver-Alternativen der 
Reihe HIFI 80 wurden in ihrer tech- 
nischen Auslegung speziell auf 
die durch ein besonders dichtes 
Sendernetz gekennzeichneten 
europäischen Empfangs-Verhält- 
nisse abgestimmt. Geschaffen für 
den HiFi-Kenner mit professio- 
nellen Ambitionen. HiFi-Receiver 
mit interessanten schaltungs- 
technischen Möglichkeiten, die 
auch eine kreative Anwendung 
zulassen. Mit einem Niveau an 
Leistung und Ausstattung, das 
selbst in dieser Klasse seines- 
gleichen sucht. 
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HiFi O33 TUNER/AMPLIFIER 
















SPEAKER. OUTPUT METER MODE 








DIN 45500 


* ITT PLUSPUNKTE + 
HIFI 8031/HIFI 8032/HIFI 8033 


HiFi nach DIN 45 500 
Musik-/Nennleistung 
2 x 90/2 x 55 Watt (HIFI 8033) 
2 X 70/2 x 35 Watt (HIFI 8032) 
2 X 55/2 x 25 Watt (HIFI 8031) 


Übertragungsbereich: 

40-20 000 Hz (HIFI 8031) 
20-30 000 Hz (HiFi 8032/8033) 
Klirrfaktor (1 kHz): S 0,1% 

4 Bereiche (UKW, KW, MW, LW) 
Muting-Taste (HIFI 8032/8033) 
5 UKW-Festsender 
Feldstárke-Instrument 
Mittenabstimmung 


Básse-und Hóhenregler 
(HIFI 8031) 

Básse-, Mitten- und Hóhen- 
regler (HIFI 8032/8033) 
Loudness-Schalter 
Rauschfilter 

Rumpelfilter (HIFI 8032/8033) 
LED-Anzeige der Verstárker- 
leistung (HIFI 8033) 
Tape-Dubbing-Einrichtung 
(HIFI 8033) 








HIFI 8033 


Anschluß- 
Möglichkeiten 


Um eine Adaption an unterschied- 


liche Stecker-Normen zu 
erreichen, wurden die Receiver 
der Reihe HIFI 80 mit umfang- 
reichen AnschluBmóglichkeiten 
ausgestattet. 


Genaue technische Daten am Ende diese 
Prospektes. 





Bei der Variante HIFI 8033 
besteht noch dazu die Móglich- 
keit, zum Beispiel ein zweites 
Tonbandgerát (über eine Front- 
buchse) anzuschlieBen und - 
unabhängig von der gerade auf 
Wiedergabe geschalteten Ton- 
quelle - direkte Überspielungen 
vorzunehmen (Tape Dubbing). 
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Schalthare 
Funktionen 


Die Wahl des gewünschten Ein- 
gangssignals (Sender, bzw. 
externe Tonquelle) erfolgt durch 
einen Rastschalter. 

Der jeweilige Betriebszustand 
(Source), die AFC-Funktion, 


Klangfilter, Muting, Loudness und 


die Schaltung der Lautsprecher- 
Ausgänge erfolgt durch Kipp- 
schalter. 


DIN 45500 
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HIFI 8021 
HIFI nach DIN 45 500 
Manuelle Aussteuerung eu 


Übertrag.-Bereich (Ferrochrom): 
40-15 000 Hz 

Klirrfaktor: 0,5% 
Gleichlauf-Schw.: S 0,1% 


DOLBY-Rauschunterdrückung 
2 VU-Meter und Peak-Anzeige 


Bandsorten-Umschalter 
getrennt für Vormagnetisierung 
und Entzerrung 
Kopfhörer-Anschluß 
Automatische Abschaltung bei 
Bandende (Full Stop) 
Bandzählwerk mit Memory- 
Einrichtung 

Ultraharter Permalloy-Tonkopf 


* Die Bezeichnung »DOLBY« und das Doppel- 
D-Zeichen sind Markenzeichen der 

Dolby Laboratories, die Verwendung dieses 
Rauschunterdrückungs-Systems erfolgt 
unter Lizenz von Dolby Laboratories. 


Genaue technische Daten am Ende dieses 


` Prospektes. 





Schalthbare 
Funktionen 


Das DOLBY*-Rauschunterdrük- 
kungs-System dieses Tape-Decks 
wird nach Betätigen eines Kipp- 
Schalters (Toggle-Switch) 
aktiviert. 

Zur Anpassung an das verwen- 
dete Bandmaterial sind separate 
Schalter für Vormagnetisierung 
(Bias) und Entzerrung (Equali- 
zation) vorhanden. 


Bandlauf- 
Steuerung 


Die Cue- und Review-Einrichtung 
erleichtert die Suche eines ge- 
wünschten Musikstückes. 

Die Memory-Einrichtung des 
Bandzählwerkes dient der 
raschen Ansteuerung einer vorbe- 
stimmten Bandstelle. 

Das Cassetten-Fach wird nach 
Auslösung hydraulisch gedämpft 
ausgefahren. 


HiFi BO21 CASSETTE DECK 


Tape-Deck 








DO Bass] 





HIFI 8021 bezeichnet ein 
Cassetten-Tape-Deck für den 
Anspruchsvollen. In Design 

und technischer Leistung optimal 
auf die übrigen Komponenten der 
Reihe HIFI 80 abgestimmt. 
Präzise Mechanik für robusten 
Alltagsbetrieb. Hochwertige Elek- 
tronik für originalgetreue Musik- 
reproduktion. Umfangreiche 
Schalt- und Anzeigefunktionen. 
Und zahlreiche Anschlußmöglich- 
keiten. 


Anzeige-Funktionen 


Zwei exakte VU-Meter und je eine 
Leuchtdiode zur Peak-Anzeige 
dienen zur Aufnahme-Über- 
wachung. Zwei weitere Leucht- 
dioden zeigen die Einschaltung 
der Aufnahme- und der DOLBY*- 
Funktion an. 


Aussteuerung 


Zur feinfühligen Aufnahme-Aus- 
steuerung dienen ein Drehknopf 
mit leichter Rastung und ein zu- 
sätzlicher Balance-Regler. 
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HIFI 8011/HIFI 8012 

HIFI nach DIN 45 500 
Magnet-Tonabnehmer-System 
Audio Technica AT 12 XE 

(HIFI 8012) 

Audio Technica AT 71 (HIFI 8011) 


Geschwindigkeits-Einstellung 
kombiniert mit PlattengróBe 
(zusätzlich Manuell Umschalt- 
bar) (HIFI 8012) 
Laufwerk: 

Direktantrieb (Direct Drive) 
Automatischer oder manueller 
Betrieb (HIFI 8012) 
Halbautomatischer Betrieb 
(HIFI 8011) 

2 Geschwindigkeiten (33, 45) 
Gewichtsbalancierter S-Tonarm 


Einstell-Funktionen: 
Hydraulisch gedámpfter 
Tonarmlift 
Auflagekraft-Einstellung 
Antiskating-Einstellung 
Drehzahl-Feinregulierung 
Leucht-Stroboskop 








HIFI 8012 
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33 U/Min. gefahren werden (EP's), 
oder für direktgeschnittene 
Platten ist diese Automatik- 
Funktion beim HIFI 8012 manuell 
umschaltbar. 
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Automatik-Funktion 


Der Tonarm-Aufsetzpunkt und die 
korrekte Geschwindigkeit wird 
automatisch in Abhängigkeit von 
der eingestellten Plattengröße 
bestimmt. Für Singles, die mit 





Plattenspieler 


Die Schallplatte stellt nach wie vor 
eine der bedeutendsten Ton- 
quellen für den Musikfreund dar. 
Ob klassische Musik, Jazz oder 
Pop - auf Schallplatten findet er 
nahezu jeden Interpreten. 

Zur Übertragung der vollen Auf- 
zeichnungsqualität einer Schall- 
platte werden hohe Anforderun- 
gen an Laufwerk und Abtast- 
system eines Plattenspielers 
gestellt. 


Direct-Drive- 
Laufwerk 


Durch den direkten Antrieb des 
Plattentellers ohne zwischenge- 
lagerte Übertragungselemente 
werden optimale Bedingungen für 
geringstmögliches Rumpeln und 
maximalen Gleichlauf geschaffen. 
Das aktive Leucht-Stroboskop 
ermöglicht die exakte Feineinstel- 
lung der Laufgeschwindigkeiten 
des elektronisch geregelten Lauf- 
werkes. Beim HIFI 8012 geschieht 
dies durch getrennte Regler für 33 
und 45 U/Min. 
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HiFi-Klangstrahler der neuen Generation 


akustischen Eigenschaften 
des Hörraumes abstimmen. 


Die mit LED’s bestückte 
Kontrolleinrichtung visua- 
lisiert die aufgenommene 
Verstärkerleistung. Dadurch 


wird es ermöglicht, den Klang- 
strahler in seinem optimalen 
Leistungsbereich zu betreiben. 
Die rote Anzeige zeigt eine 
eventuelle Überlastung des 
Hochtonbereiches an, wie sie 
zum Beispiel durch einen 


e Die Schwingspulen des Hoch- 
tóners sind in einem magneti- 
schen Öl gelagert, das dem 
schwingenden System eine 
ideale Dämpfung verleiht. 
Außerdem resultiert daraus 
eine wesentliche Erhöhung 
der Belastbarkeit. 


€ Abmessungen und Innenein- 
richtungen von Hórráumen 
sind sehr unterschiedlich. 
Teppiche, Polstermóbel, Vor- 
hánge und Holzverkleidungen 
kónnen den Raum stark 
bedámpfen und somit das 
Hórerlebnis beeinflussen. 
Der Pegel des Hochtonbe- 
reiches (HIFI 8092) bzw. des 
Hoch- und Mitteltonbereiches 
(HIFI 8093) läßt sich selektiv 
durch Drehregler auf die 


minium garantiert höchste 
Impulstreue im gesamten 





Übertragungsbereich. 
Schall-i 
druck Ene poc 
(dB) 
ik 15k 3k f (Hz) 


Hochtonlautspr. ohne Permaflux 


Schall- | 
druck 


un T X 


ik 15k 3k f (Hz) 
د‎ Hochtonlautspr. mit Permaflux 


Die Übertragungsqualitát von 
HiFi-Stereo-Systemen nähert sich 
immer mehr dem Bereich des 
physikalisch Móglichen. Um 
dieses technische Qualitátsniveau 
auch hórbar zu machen, wurde - 
speziell für die Reihe HiFi 80 von 
ITT - eine neue Generation von 
Klangstrahlern entwickelt. 
Mit den Klangstrahlern der Reihe 
HiFi 80 wurden neue Techniken 
realisiert, neue Werkstoffe einge- 
setzt. Problemlósungen im Detail, 
die alle dem Ziel dienen, Musik in 
der vollen Reinheit und Trans- 
parenz des Originals zu repro- 
duzieren. 
® Ein neu entwickelter PERMEA- 
FLUX-Kalotten-Hochtöner mit 
einer Kalotte aus Makrofol und 
einem extrem dünnen 
Schwingspulenträger aus Alu- 
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Fußgestell BF1 


Das Fußgestell bietet die Möglich- 
keit, Klangstrahler ohne Probleme 
am akustisch günstigsten 
Standort aufzustellen. Um die 
beste Ausnutzung des Raumes 
und der Klangstrahler zu 
erreichen, ist das Fußgestell BF 1 
im Neigungswinkel (ca. 15°) 
verstellbar. 


Die genauen technischen Werte der 
HiFi-80-Klangstrahler befinden sich am 
Ende dieses Prospektes. 
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spektren des Tones gleich- 
zeitig das Ohr erreichen. 


Beim Tieftóner wird durch Ver- 
wendung einer progressiven 
Sicke mit mathematisch be- 
stimmter Stárkenfunktion aus 
Polyurethanschaum maximale 


$^ 


— 77x. Uruckstabiler Bereich 


M Membran 





spiel 


Beweglichkeit erreicht. Im 
unteren Bewegungsbereich 
besteht sehr hohe Flexibilität 
(und dadurch hohe Impuls- 
treue). Im Grenzbereich 
dagegen progressive 
Bedámpfung (und dadurch 
Minimierung des Klirrfaktors). 


t rx 


Über-u. Unterdruckwechsel- 





Defekt am Verstärker oder 
durch andere extreme Über- 
tragungsbedingungen auftre- 
ten könnte. 


€ Die abgestufte Anordnung der 


Lautsprecher auf der Schall- 
wand gleicht Laufzeitunter- 
schiede zwischen den einzel- 
nen Systemen aus (phasen- 
korrekte Abstrahlung). 
Dadurch wird erreicht, daß die 
durch die einzelnen Systeme 
wiedergegebenen Einzel- 
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EC | Klangstrahler 





tet nach Gesichtspunkten der 
Ergonomie. Gemessen am 
Menschen. Mit sichtgerecht 
angeordneten Anzeige-Instru- 
menten, klar gegliederten Bedien- 
Elementen und kompakt-flachen 
Ausmaßen. 

Die einzelnen HiFi-Stereo-Bau- 
steine und -Kombinationen des 
SYSTEM 700 wurden in einem 
Design gehalten, das sich 
harmonisch in die bestehende 
Wohnraumgestaltung einfügt, 
ohne dabei zum technischen 
Fremdkörper zu werden. Auf Side- 
boards, in Schrankwänden, oder 
in maßgeschneiderten, mobilen 
HiFi-System-Konsolen. 


HiFi-Stereo mit Fernbedienungs-Komfort 





Mit dem SYSTEM 700 hat ITT den 
logischen Gedanken verwirklicht, 
die Bedienungselemente einer 
HiFi-Stereo-Anlage dahin zu ver- 
legen, wo sie auch am besten 
ihren Zweck erfüllen - in die Hand 
des Benutzers. Denn welches ist 
der günstigste Ort, um zum 
Beispiel den Klang, die Laut- 
stárke, oder die Stereo-Balance 
einzustellen, wenn nicht der 
Sessel, in dem man es sich gerade 
bequem gemacht hat, um Musik 
zu hóren, sich zu entspannen. 
Das SYSTEM 700 ist die Verwirk- 
lichung eines technischen 
Konzeptes, das sich an den 
Forderungen seiner Benutzer 
orientiert. Audio-Hilfsmittel, 

die eine aktive Einbeziehung in 
audiovisuelle Hobbies ermóg- 
lichen. HiFi-Stereo-Geráte, gestal- 


12 


داویھ و د و د د د 


Die HIFI SYSTEM CONSOLE 702 
vereint einerseits die drei Grund- 
bausteine des SYSTEM 700 zu 
einem kompakten, mobilen Heim- 
tonstudio. Andererseits bietet sie 
Platz für die Kombination 

»stereo 7700 hifi compact«, da der 
Mittelsteg herausnehmbar ist. 

Mit viel Raum für die Schallplatten- 
Sammlung und für ein umfang- 
reiches Compact-Cassetten- 
Archiv. Sie ist sowohl (wie abge- 
bildet) mooreichefarbig, als auch 
nuBbaum- und mahagonifarbig 
erháltlich. 

Abmessungen (mit Geráten): 
Breite 87,9 cm, Hóhe ca. 77 cm, 
Tiefe 40,5 cm. 


Im HIFI SYSTEM RACK 701 von ITT 
prásentieren sich die Grundbau- 
steine des SYSTEM 700 raum- 
sparend, funktionell und unauf- 
dringlich modern. 

Recorder und Receiver sind 
beweglich untergebracht. So ist 
zum Beispiel der Recorder für die 
intensive Bescháftigung mit den 
Móglichkeiten des integrierten 
Mischpultes (etwa bei der krea- 
tiven Gestaltung eigener Musik- 
programme, oder der Dia- und 
Schmalfilm-Vertonung) heraus- 
ziehbar. 

Abmessungen (mit Geráten): 
Breite 45,1 cm, Hóhe ca. 104 cm, 
Tiefe 40,5 cm. 





HIFI SYSTEM RACK 701 % 
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STEREO 3700 HIFI 

HiFi nach DIN 45 500 

Musik- -/Nennleistung: 

2 x 50/2 x 30 Watt 
Übertragungsbereich: 

30-20 000 Hz 

Klirrfaktor (1 KHz): S 0,3% 

3 Bereiche (UKW, MW und LW) 
AFC abschaltbar 

7 UKW-Festsender 
Feldstárke-Instrument 
Ultraschall- -Bedienungs- 
Cassette 
Festsender-Anzeige 
LED-Display 
Besonderheiten: 
»Ideal-Fidelity«-Einrichtung 


STEREO 3700 HIFI electronic 


mn nn -Ý 








Bedienungs-Cassette Festsender 


Praktische, beleuchtete Einsteck- 
schildchen dienen zur eindeutigen 
Identifikation der 7 UKW-Fest- 
sender. 


Sie kann mit einem Griff aus dem 
Geräte-Fach entnommen werden 
und wird so zur komfortablen 
Ultraschall-Fernbedienung. 


STEREO 3700 hifi 





Jetzt kann man es sich so 

richtig bequem machen, um 
Stereo zu hóren. STEREO 3700 
HIFI, die Grundkomponente des 
SYSTEM 700 bietet alle Voraus- 
setzungen dafür. Denn statt vieler 
Knópfe und Regler am Gerát sind 
hier alle primáren Bedien-Funktio- 
nen auf einer fortschrittlichen 
Bedienungs-Cassette zusammen- 
gefaßt. Damit geschieht alles 
bequem vom Sessel aus. 


Ideal-Fidelity 
Die ,Ideal-Fidelity"-Taste aktiviert 


ein dynamisches System zur wirk- 


samen Wiedergabe-Rauschunter- 
drückung. 
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٢٧‏ سم دنم ومومو سي 


GERMANY 


* ITT PLUSPUNKTE + 


STEREO RECORDER 

2700 HIFI REGIE 

HiFi nach DIN 45 500 
Gleichlaufschwankungen: 
s $015 
Übertragungsbereich 
(Chromband): 40-14 000 Hz 
Klirrfaktor: S 1% 





Manuelle oder automatische 


Aufnahme-Aussteuerung 

2 VU-Meter 
LED-Funktionsanzeige 

DOLBY -System 
DLPF-Rauschunterdrückung 
Bandsorten-Umschalter 
Integriertes Mischpult mit 
Cue-Einrichtung und Funktions- 


Leuchtdisplay 


STEREO RECORDER 
2700 hifi regie 














Diese HiFi-Stereo-Komponente, 
bestehend aus einem hochwerti- 
gen Cassetten-Recorder und 
einem 4-Kanal-Stereo-Mischpult, 
wurde für die bewuBte Gestaltung 
eigener Tonband-Aufnahmen 
konzipiert. 

Eine (an professioneller Technik 
orientierte) Vorhór-Einrichtung 
ermóglicht beim Mischpult das 
Hineinhóren in eine noch nicht 
aufgezogene Tonquelle, um dann 
zum Beispiel genau an der rich- 
tigen Stelle ,abfahren" zu kónnen. 
Eine praktische Arbeitshilfe ist das 
Leucht-Display, auf dem alle mit 
dem Mischpult durchgeführten 
Operationen optisch angezeigt 
werden. 


Ausführliche technische Daten am Ende 
dieses Prospektes. 
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*ITT-Pluspunkte- 


PHONO 1700 HIFI 

HiFi nach DIN 45 500 
Typ: DUAL 481 docti Ne 
Magnet-Tonabnehmer-System 
(Shure M 95 G-LM) 

Laufwerk: 

Riemenantrieb 

Automatischer oder 
manueller Betrieb 

2 Geschwindigkeiten (33, 45) 
Kardanisch gelagerter Tonarm 
Einstell-Funktionen: 
Hydraulischer Tonarmlift 
Auflagekraft-Einstellung 
Antiskating-Einstellung 
Drehzahl-Feinregulierung 
Leucht-Stroboskop — 
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PHONO 1700 HiFi 


Die Plattenspieler-Komponente 
PHONO 1700 HIFI ist in Design und 
technischer Leistung auf die übri- 
gen Komponenten des SYSTEM 
700 abgestimmt. 

Es handelt sich hierbei um ein 
Automatik-Laufwerk (DUAL 481) 
mit den Vorteilen des Riemenan- 
triebs und magnetischem Ton- 
abnehmer-Systems (Shure 

M 95 G-LM). 

Ein Leucht-Stroboskop dient zur 
genauen Drehzahl-Feinregulierung 
der beiden Geschwindigkeiten. 
Die stufenlos arretierbare Klar- 
sichthaube ist nach vorne offen 
und láBt somit die staubgeschützte 
Bedienung im geschlossenen 
Zustand zu. 
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SYSTEM 700 











HiFi- 
Stereo 
mit 
System 


Klangbausteine 
zum Kombinieren 


Das Pult-Design der einzelnen 
HiFi-Stereo-Komponenten des 
SYSTEM 700 wurde nach ergono- 
mischen Gesichtspunkten ent- 
wickelt. Alle Anzeigeinstrumente 
liegen sichtgerecht auf der 
Schráge, alle Bedienelemente 
griffgünstig auf der Ebene. 

Das Non-Plus-Ultra der Ergonomie 
ist jedoch die Bedienungs-Casset- 
te, mit der die Wiedergabe vorteil- 
haft von der Perspektive des 
Hórens aus gesteuert wird. 

Der áuBere Aufbau der einzelnen 
Komponenten des SYSTEM 700 
láBt zahlreiche Plazierungsmóg- 
lichkeiten innerhalb des Wohn- 
bereiches zu. 
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STEREO 7700 hifi compact 


Festsender 


Zur eindeutigen Identifikation der 
7 UKW-Festsender dienen prakti- 
sche Einsteck-Schildchen (mit 
Stationsnamen) für Gerät und 
Bedienungs-Cassette. 


Ideal-Fidelity 


Mit der »Ideal-Fidelity«-Taste 

werden je nach Betriebsart folgen- 

de Funktionen ausgelöst: 

€ Bei Wiedergabe von Schall- 
platten und Bandaufnahmen 
wirkt sie als dynamische 
Rauschunterdrückung (DLPF). 

e Bei LW- und MW-Empfang 
wird eine störungsfreiere 
Wiedergabe erreicht. 

0 Bei UKW-Fernempfang wirkt sie 
als Stereo-Rauschfilter. 





Diese HiFi-Stereo-Musikanlage 
faBt die Vorteile des SYSTEM 700 
unter einer Haube zusammen. 
Den auBergewóhnlichen Komfort 
bestimmt auch hier die heraus- 
nehmbare Fernbedienungs- 
Cassette zur Steuerung aller 
primáren Wiedergabe-Funktionen. 


LED-Display 


Ein Leuchtdioden-Display dient 
zur elektronischen Anzeige der 
fernbedienbaren Funktionen: 

e Lautstärke 

e Stereo-Balance 

e Bässe 

e Höhen 

0 UKW-Festsender 
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+ ITT PLUSPUNKTE + 


STEREO 7700 HIFI COMPACT 
HiFi nach DIN 45500 
Musik-/Nennleistung: 

2 x 50/2 x 30 Watt 
Übertragungsbereich: 
30-20000 Hz 

Klirrfaktor (1 kHz): S 0,3% 

3 Bereiche (UKW, MW und LW) 
AFC abschaltbar 

7 UKW-Festsender-Tasten 


Automatic-Recorder mit Band- 


záhlwerk und »Pause«-Taste 
Phono-Teil identisch mit der 


Komponente PHONO 1700 HIFI 


Besonderheiten: 
Fernbedienungs-Cassette 
LED-Funktionsdisplay 
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STEREO 7700 MINN COMPACT 


Recorder 


Der integrierte Cassetten-Recor- 
der ist durch zahlreiche Automa- 
tik-Funktionen ganz auf die 
komfortable Aufnahme und 
Wiedergabe von Musik ausgelegt: 
e Automatische Aussteuerung 
6 Automatische Bandsorten- 
Umschaltung 

Cue- und Review-Einrichtung 
»Pause«-Taste 

Bandzáhlwerk 


Plattenspieler 

Der integrierte HiFi-Automatik- 
Plattenspieler (DUAL 481) ent- 
spricht dem Baustein PHONO 
1700 HIFI. Er ist mit einem 
Riemenantrieb ausgerüstet. 
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Festsender 


Zur eindeutigen Identifikation der 
7 UKW-Festsender dienen prak- 
tische Kennzeichnungs-Schild- 
chen. 


Klangstrahler 


Optimale Wiedergabequalität wird 
durch die Kombination mit den 
Klangstrahlern „B 700” erreicht. 






TTT 


| rT | 


Der integrierte HiFi-Stereo- 
Cassetten-Recorder erlaubt wahl- 
weise automatische oder manuelle 
Aussteuerung. Für hochwertige 
Musikaufnahmen stehen das 
DOLBY-System und das DLPF- 
System zur dynamischen Wieder- 
gabe-Rauschunterdrückung zur 
Verfügung. Der Bandsorten- 
Umschalter erlaubt die Verwen- 
dung unterschiedlicher Band- 
materialien. 





DIN 45500 






Kompakte Cassetten- 





Music-Center 


In diesen beiden HiFi-Stereo- Der Receiver-Teil bietet zahlreiche 
Kompaktanlagen mit 90 Watt Details, die weit über den Bereich 
Musikleistung finden Freunde der des rein Notwendigen hinaus- 
Compact-Cassette äußerst sinn- gehen und vielseitige Anwen- 
volle und praktische Kombina- dungsmóglichkeiten erlauben: 
tionen. Hier ist alles beieinander, — AnschluBmóglichkeit für 2 Laut- 
das der hochwertigen Aufnahme sprecherpaare. 

und Wiedergabe dient. — Quadro-Raumklang-Taste 

Beim Modell ,STEREO 5650 hifi — ,UKW-Fern"-Taste zur Rausch- 
cassette" sogar ein praktisches unterdrückung bei Fernempfang 


Ablagefach für den raschen Zugriff — Monitor-Taste 
auf bis zu 16 Cassetten. 
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STEREO 5600 hifi cassette j 


STEREO 5650 hifi cassette 
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DO SS SE] 


Die Bezeichnung »DOLBY« und das 
Doppel-D-Zeichen sind Markenzeichen 

der Dolby Laboratories. Die Verwendung 
dieses Rauschunterdrückungs-Systems 
erfolgt unter Lizenz von Dolby Laboratories. 












+ ITT PLUSPUNKTE + 
STEREO 5600/5650 UKW-Fern-Taste 
HIFI CASSETTE AFC abschaltbar 
HiFi nach DIN 45500 7 UKW-Festsender-Tasten 
Nenn-/Musikleistung: Automatic-Recorder mit 
— | 2x 30/2 x 45 Watt automatischer oder manueller 
-— — ا‎ Übertragungsbereich: Aufnahme-Aussteuerung 
H ۾‎ p- 20-20000 Hz DOLBY-System 





Klirrfaktor (1 KHz): 0,2% DLPF-Rauschunterdrückung 
4 Bereiche (UKW, KW, MW, LW) Bandsorten-Umschalter 
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HSM 4 


Dieses hochwertige HiFi-Stereo- 
Mikrofon-Set besteht aus zwei 
Kondensator-Richtmikrofonen mit 
Nierencharakteristik (2 kOhm 
Impedanz). 


SKH 400 


Dieser Kopfhörer mit großen, gut 
abgedichteten Ohrmuscheln paßt 
zu allen HiFi-Stereo-Anlagen mit 
Kopfhörer-Anschlußbuchsen nach 
DIN (wie bei SYSTEM 700). 


sondern auch eine verfärbungs- 
freie Wiedergabe ermöglicht. 

Das Gehäuse des HiFi-Klang- 
strahlers B700 besteht aus ge- 
schäumtem Polyurethan, das her- 
vorragende Dämpfungseigen- 
schaften aufweist. 





HIFi-Klangstrahler B 700 


Der HiFi-Klangstrahler B700 
wurde in seiner gesamten Aus- 
legung speziell auf die HiFi- 
Stereo-Komponenten des 
SYSTEM 700 abgestimmt. Er 
bildet mit dem SYSTEM 700 

eine technische und formale Ein- 
heit. 

Die für einen 3-Weg-Klangstrahler 
betont kompakt gehaltenen 
Abmessungen der B700 erleich- 
tern die Integration in jeden beste- 
henden Wohnbereich. 

Ein neues Tiefton-System 

(LPT 175) verleiht dem Klangbild 
auch im Baßbereich hervorragen- 
de Impulstreue und ausgewogene 
Transparenz. Die Frontbespan- 
nung besteht aus einem 
speziellen, extrem schalldurchläs- 
sigen Akustikschaum, der nicht 
nur ästhetisch zufriedenstellt, 
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HiFi-Kugelstrahler K 1-70 
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Schalldruck-Kurve des Kugel- 
strahlers K 1-70, gemessen bei 
verschiedenen Frequenzen: 


blau: 500 HZ 
Schwarz: 5000 Hz 
rot: 15000 Hz 


Kugelstrahler K 1-70 harmonisch 
in jede Wohnung einfügen. Sie 
kónnen sowohl unauffállig, wie 
auch als optischer Blickpunkt 
aufgehángt werden. Von der 


Decke hángend (Befestigungs- 


material gehört zum serienmäßi- 
gen Lieferumfang), auf einem 
Sideboard stehend (Standfuß 
ebenfalls serienmäßig), oder (mit 
dem als Zubehör erhältlichen 


Tellerfuß) auf dem Boden stehend. 


Besonders dekorativ ist die 
Wandaufhängung. 


Die genauen technischen Werte der 
HiFi-Klangstrahler für das SYSTEM 700 
befinden sich am Ende dieses Prospektes. 


Die bemerkenswert hohe Belast- 
barkeit und das günstige Preis/ 
Leistungs-Verhältnis der Kugel- 
strahler K 1-70 erfüllen alle 
Forderungen anspruchsvoller 
HiFi-Freunde. Durch das Zweiweg- 
System mit je 4 Lautsprechern 
wird ein vollkommenes Rundum- 
Hórerlebnis vermittelt. Es entsteht 
- unabhängig von der Position 
des Zuhórers - ein idealer Hórein- 
druck. Das Klangbild eines 
Konzertsaales zum Beispiel, das 
aus einer Kombination aus direk- 
tem und indirektem Schall 
besteht, wird durch die Rundum- 
Abstrahlung der K 1-70 im 
Wohnraum naturgetreu wiederge- 
geben. 

Durch ihr neutrales Design und 
die universellen Aufstellungs- 
móglichkeiten lassen sich die 


H 3-100 


HYPERION H 3-50 F 


Die H 3-50 F ist eine kleine 
Flachbox (2-Weg-System), die 
für die Wandbefestigung 
geeignet und bereits vorbereitet 
ist. Durch die geringen Geháuse- 
abmessungen und das saubere 
Abstrahlen der hohen Fre- 
quenzen eignet sich diese Box 
auch besonders als rückwärti- 
ges Boxenpaar für mittlere 
Quadrofonie-Anlagen. Wegen 
der hohen Belastbarkeit ist 
dieser Klangstrahler für alle 
Steuergeráte von 10 Watt bis 
35 Watt pro Kanal uneinge- 
schránkt verwendbar. 


H 3-60 


besitzen ITT-Lautsprecher 
hohe Leistungsreserven, 
einen sehr guten Wirkungs- 
grad (Dynamik) und hóchste 
Wiedergabetreue. 
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H 3-75 


den bisher verwendeten 
Materialien wird dadurch 

eine wesentlich hóhere Nenn- 
belastbarkeit und besseres 
Impulsverhalten erzielt. 

Bei allen Tieftónern des Pro- 
grammes wird ebenfalls wegen 


der hohen thermischen und 
mechanischen Kráfte aus- 
schlieBlich Aluminium als 
Trágermaterial für die 
Schwingspulen verwendet. 
Die Klebeverbindungen 
zwischen Schwingspulen- 
System und Membrane sind 
für Temperaturen bis zu 200? C 
bei Nennlast ausgelegt. 

Mit dem extrem leichten 
Schwingsystem, der hohen 
thermischen und mechani- 
schen Belastbarkeit und der 
gróBen Magnetenergie 


Die HiFi-Klangstrahler-Baureihe 
HYPERION H3 im modernen Soft- 
line-Design steht in bis zu vier 
Geháuse-Farben zur Verfügung. 
Dadurch ist eine Anpassung an 
jede bestehende Wohnraumge- 
staltung móglich. 


0 Die Frontbespannung besteht 
aus einem speziell für die 
Akustik entwickelten Mehr- 
fachkomponentengewebe mit 
kunststoffummantelten Fasern 
hoher Oberfláchenglátte. 
Oberfláchenglátte und Faser- 
zahl sind wesentliche Faktoren 
für die akustische Durch- 
lássigkeit der Bespannung. 

0 Die neuen Kalotten-Hoch- 
und Mitteltóner besitzen sehr 
leichte Schwingspulentráger 
aus einer extrem dünnen 
Aluminiumfolie. Gegenüber 
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H 3-90 


HYPERION H 3-100 


Die H 3-100 ist die gróBte Box 
der Serie. Eine 3-Weg-Studio- 
Box, die für alle Verstárker mit 
einer Musikleistung je Kanal von 
20 bis 100 Watt uneingeschränkt 
einsetzbar ist. Der übergangslose 
Mitteltonbereich erzeugt bei 
dieser Box ein Klangbild, das 
dem Ideal des Hifi-Gedankens 
bestens entspricht. 


Die genauen technischen Werte der 
HiFi-Klangstrahler für das SYSTEM 700 
befinden sich am Ende dieses Prospektes. 
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H 3-50 F 


HYPERION H 3-90 


Diese kleine 3-Weg-Studio- 
oder Regalbox ist für alle 
Steuergeräte zwischen 20 und 
90 Watt Musikleistung je Kanal 
uneingeschränkt verwendbar. 
Das Klangbild entspricht im 
Mittel- und Hochtonbereich 
dem der H 3-75. Im unteren Be- 
reich wird durch den großflächi- 
gen Tieftóner und das gróBere 
Geháuse ein voluminóserer 6 
erreicht. 
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HYPERION H 3-75 


Das saubere, sehr durchsichtige 
Klangbild dieser Box entsteht 
durch den ruhigen, nahezu 
übergangslosen Verlauf der drei 
Einzelfrequenzgànge in der 
Gesamtfrequenz. Im Hochton- 
bereich wird durch den hohen 
Pegel des Kalotten-Hochtóners 
eine leicht steigende Tendenz 
erzielt, die das durchsichtige 
Klangbild unterstützt. 





HYPERION H 3-60 


Die leicht ansteigende Tendenz 
(max. 1,5 dB) im oberen 
Frequenzbereich dieser 2-Weg- 
Regalbox erzeugt ein sehr trans- 
parentes Klangbild. Für alle 
Steuergeráte mit einer Leistung 
von 10 bis 40 Watt pro Kanal. 


HIFi-Steuergeräte/Kompaktanlaıgen 


Empfänger 











STEREO 5600 HIFI CASS. STEREO 3700 HIFI 
HIFI 8031 HIFI 8033 (HIFI 8032) STEREO 5650 HIFI CASS. STEREO 7700 HIFI COMP. 

UKW-Empfangsteil (DIN 45 500) 
Wellenbereich 87,5-108 MHz 87 ,5-108 MHz 87,5-104 MHz 87,5-104 MHz 
UKW-Festsender 5 5 7 7 
Empfindlichkeit Mono (26 dB ې‎ R/R) 0,75/1,5uV 0,6/1,2u V 0,9uV 1,2uV 

Stereo (46 dB S + R/R) 30/60 V Yan 75/300 Ohm 20/40 u V Yan 75/300 Ohm 42 uV Yan 300 Ohm 40٧ an 300 Ohm 
Stereo-Schaltschwelle 10uV 4uV 10uV 10u V 
Übertragungsbereich 20-15 000 Hz ( 2 dB) 20-15000 Hz (+1,5 dB) 


40-12 500 Hz (+3 dB) 
0,45/0,5% (Mono/Stereo) 





20-12 500 Hz (+2 dB) 
0,35/0,4% (Mono/Stereo) 


0,2/0,5% (Mono/Stereo) 


0,3/0,5% (Mono/Stereo) 


Klirrfaktor (1 kHz) 















Ubersprechdámpfung (1 kHz) 35 dB 40 dB 42 dB 43 dB 
Fremdspannungsabstand Mono 60 dB 63 dB 61 dB 60 dB 
Stereo 56 dB 60 dB 59 dB 58 dB 
Geráuschspannungsabstand Mono 62 dB 65 dB 64 dB 55 dB 
Stereo 58 dB 62 dB 64 dB 54 dB 
Pilottonfremdspannungsabstand (19 kHz) 54 dB 65 dB 250 dB 55 dB 
(38 kHz) 44 dB 85 dB - 50 dB 54 dB 
Trennschárfe ( + 300 kHz) 40 dB 55 dB 60 dB 80 dB 
Spiegelfrequenzfestigkeit 74 dB 90 dB - 75 dB - 52 dB 
AFC-Haltebereich (abschaltbar) t 400 kHz t 400 kHz t 600 kHz t 300 kHz 
UTE و د‎ e AT M EM S EMIL e دح‎ 
KML-Empfangsteil 
Wellenbereiche KW 5,8-16,2 MHz 5,8-16,2 MHz 5,8-7,7 MHz - 
MW 510-1620 kHz 510-1620 kHz 510-1640 kHz 510-1620 kHz 
LW 145-355 kHz 145-355 kHz 145-370 kHz ; 145-285 kHz 
Empfindlichkeit (6 dB S + R/R, m = 30%) 
KW 10uV 10uV S 15yV = 
MW 10uV 10u V < 25 uV “TaN 
LW 40yu V 40 uV S 30 uV - 15 pV 
Spiegelfrequenzfestigkeit KW 20 dB 20 dB 223 dB - 
MW 30 dB 30 dB 235 dB 33 dB 
LW 40 dB 40 dB 235 dB 33 dB 
ZF-Störfestigkeit 250 dB 250 dB 248 dB 30 dB 
M ا‎ e مه توق د دا ۸ل د‎ 
Verstárkerteil (DIN 45 500) 
Nennausgangsleistung (4 Ohm) 2 x 25 Watt 2 x 55 Watt (2 x 35 Watt) 2 x 30 Watt 2 x 30 Watt : 
Musikleistung (4 Ohm) 2 x 55 Watt 2 x 90 Watt (2 x 70 Watt) 2 x 45 Watt 2 x 50 Watt 
Klirrfaktor bei Nennausgangsleistung (1 kHz) S 0,1% S 0,1% 0,2% S 0,3% 
Leistungsbandbreite 30-40 000 Hz 20-40 000 Hz 20-40 000 Hz 20-20 000 Hz 
Übertragungsbereich (+1,5 dB) ; 40-20 000 Hz 20-30 000 Hz 20-20 000 Hz 30-20 000 Hz ۸ 
Baß-Einsteller (bei 40 Hz) t 12 dB + 16 dB +18 dB t 18 dB 
Mitten-Einsteller (1 kHz) - + 5 dB - 
Hóhen-Einsteller (bei 16 kHz) t 13 dB + 13 dB + 18 dB t 18 dB 
Rumpelfilter (-3 dB/60 Hz) - - 12 dB/Oct. - - 
Rauschfilter (-3 dB/7 kHz) - 12 dB/Oct. - 12 dB/Oct. - - 
Intermodulationsfaktor 0,3% 0,1% 0,7% S 1% 
Übersprechdämpfung 
zwischen den Kanälen (1 kHz) 54 dB 50 dB 60 dB 245 dB 
(250-10 000 Hz) 50 dB 45 dB د‎ 45 dB د‎ 45 dB 
zwischen den Eingángen (250-10 000 Hz) 60 dB 50 dB 45 dB 250 dB 
Fremdspannungsabstand 
bei 2 x 50 mW TA 55 dB 57 dB 53 dB 60 dB 
TB 58 dB 58 dB 55 dB 65 dB 
Aux. - 58 dB - - 
Monitor = - 55 dB ^ 
bei Nennausgangsleistung TA 60 dB 70 dB 60 dB 55 dB 
TB 70 dB 80 dB 75 dB 55 dB 
Aux. - 80 dB - - 
Monitor - - 75 dB - 
Eingánge TB 250 mV an 470 kOhm 160 mV an 47 kOhm 250 mV an 100 kOhm 250 mV an 470 kOhm 
TB2 - 160 mV an 47 kOhm -= - 
TA Magnet 2,5 mV an 47 kOhm 2 mV an 47 kOhm 2,5 mV an 47 kOhm 3 mV an 47 kOhm 
TA Kristall - - 4,5 mV an 2 kOhm = 
Aux. - 160 mV an 47 kOhm - - 
Monitor - 


200 mV an 100 kOhm 


Ausgánge Lautsprecher (4-16 Ohm) 


2 (DIN) 


4 (DIN) 
2 (DIN) 


4 (A: DIN + Clips; B: DIN) 
1 (Klinke) 


2 (DIN + Clips) 
1 (Klinke) 


Kopfhörer (4-2000 Ohm) 


1(DIN) ' 
: 


STEREO 7700 HIFI COMPACT 


Baustein PHONO 1700 HIFI 


Baustein HIFI 8012 


Vollautomatischer Einzelspieler Vollaut. Einzelspieler DUAL 481 Vollaut. Einzelspieler DUAL 481 


Riemenantrieb 


Riemenantrieb 


Direktantrieb 


Baustein HIFI 8011 
Halbautom. Einzelspieler 
Direktantrieb 


Plattenspieler 


Typ 
Antrieb 


nie نل‎  Riemenanlieb — A à à 0- Riemenanibb . تا‎ 


Shure M 95 G-LM 


Shure M 95 G-LM 


Audio Technica AT 12 X E 


Audio Technica AT 71 


nabnehmer 


Ne ; ; 


12,5 mN (1,25 p) 


12,5 mN (1,25 p) 


18 mN (1,8 p) 


20 mN (2 p) 


nnauflagekraft 
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< +0,09% 


< +0,09% 


>40 dB >40 dB 
>60 dB >60 dB 
Zentrierstück Zentrierstück 


<+0,1% 
>40 dB 
>65 dB 
Zentrierstück 


>40 dB 
>60 dB 


aZentrierstück 


S. * 0,1% 






eichl.-Schwankungen 
Rumpel-Fremdspannungsabstand 
Geráuschspannungsabstand 
Zubehór 
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Cassetten-Recorder . 
: Baustein 
STEREO RECORDER p 
Baustein 2700 HIFI REGIE STEREO 5600 HIFI STEREO 5650 HIFI STEREO 7700 HIFI 
HIFI 8021 (m. Stereo-Mischpult) CASSETTE CASSETTE COMPACT 
Geschwindigkeitsschwankungen < 0,1% S t0,.1*. S t 0,19; S t 0,19, < +0,2% 
Übertragungsbereich 
Normalband (Fe203) 40-12500 Hz 40-14 000 Hz 40-14 000 Hz 40-14 000 Hz 40-12 500 Hz 
Chromband (CrO>) 40-15 000 Hz 40-14 000 Hz 40-14 000 Hz 40-14 000 Hz 40-12 500 Hz 
Ferrochromband 40-15 000 Hz 40-14 000 Hz 40-14 000 Hz 40-14 000 Hz - 
Klirrfaktor (K3) bei Bezugspegel ` 0,5% S 1% S 1% S 1% <1% 
Ruhegeräuschspannungsabstand 56 dB 55 dB 255 dB > 55 dB 2 52 dB 
mit DLPF - * 60 dB = 60 dB د‎ 60 dB - 
mit DOLBY 66 dB > 64 dB = 64 dB 264 dB - 
Übersprechdämpfung (Mono) 70 dB > 60 dB 2 60 dB 2 60 dB 262 dB 
(Stereo) 50 dB 2 30 dB — 30 dB 2 30 dB Z 40 dB 
Lóschdámpfung 70 dB 2 70 dB 2 70 dB 2 70 dB 2 65 dB 
Umspulzeit (C 60-Cassette) ca. 90 sec. ca. 80 sec. ca. 80 sec. ca. 80 sec. ca. 100 sec 
STEREO STEREO 
ALLGEMEINE STEREO 5600 HIFI 5650 HIFI 
DATEN HIFI 8031 HIFI 8033 (HIFI 8032) 3700 HIFI CASSETTE CASSETTE 
Netzanschluß (50 Hz) 110/130/220/240 V- 110-127/220-240 V- 220 V- 220 V~ 220 V~ 
Abmessungen 
(BxHxT), cm 48x 13x 35 48x13x35 40,2 x 12,4 x 35,6 59,4 x 12,4 x 35,6 78,6 x 12,4 x 35,6 
Gewicht (kg) ca. 10,5 ca. 13,5 (ca. 13) ca. 8,5 ca. 11,5 ca. 13,5 
Empf. HIFI-Lautsprecherb. HIFI 8091 HIFI 8092/8093 B 700 B 700 B 700 
STEREO STEREO 
ALLGEMEINE 7700 HIFI RECORDER PHONO 
DATEN COMPACT HIFI 8021 2700 HIFI REGIE HIFI 8012 (HIFI 8011) 1700 HIFI 
NetzanschluB (50 Hz) 220 V- 120/220/240 V- 110/127/220 V- 110/120/220/240 V- 110/220 V- 
(110-127/220-240 V-) 
Abmessungen 48 x 15,6 x 35,4 
(BxHxT),cm 78,6 x 17,2x 35,6 48x13x35 40,2 x 12,4 x 35,6 (48 x 14,8 x 35,8) 40,2x 17 x 35,6 
Gewicht (kg) 68. 15 ca. 8,6 ca. 7,5 ca. 10 (ca. 7,4) ca. 4 
Empf. HIFI-Lautsprecherb. B 700 - - - - 
HIFiI-Lautsprecherhoxen 
HIFI 8091 HIFI 8092 HIFI 8093 K1-70 B 700 
Kompakt-Regalbox Regal-/Standbox Studio-Standbox HiFi-Kugelstrahler Kompakt-Regalbox 
2-Weg-System 3-Weg-System 3-Weg-System 2-Weg-System 3-Weg-System 
Nenn-/Musikbelastbarkeit 30/55 Watt 80/120 Watt 80/120 Watt 50/70 Watt 40/60 Watt 
Übertragungsbereich 50-18000 Hz 36-25 000 Hz 31-25 000 Hz 50-25 000 Hz 38-25 000 Hz 
Anschluß an Verstärker 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 
AnschluBkabel 4,5 m fest montiert 4,5 m fest montiert 5m mit 6,5 m mit Stahl- 5 m fest montiert 
mit Normstecker mit Normstecker 2 Normsteckern seileinlage mit Normstecker 
Praktische Betriebsleistung ca. 3 Watt 2,6 Watt 2,6 Watt 4,2 Watt ca. 2,6 Watt 
Empfohlene Verstárker-Nennleistung 10-30 Watt 25-80 Watt . 25-80 Watt 20-50 Watt 10-40 Watt 
Lautsprecher (K — Kalotte) 
HT Hochton HT 80 mm O HT 19 mm Ø (K) HT 19 mm Ø (K) HT 2x 19 mm Ø (K) HT 19 mm 0 (K) 
MT Mittelton - MT 120 mm O MT 37 mm 0 (K) - MT 100 mm O 
TT Tiefton TT 170mm O TT 245 mm O TT 245 mm O TT 2 x 130 mm O TT 175 mm O 
Geháuse 
Abmessungen (B x H x T) 230 x 330 x 175 mm 300 x 520 x 230 mm 350 x 610 x 220 mm Gehäuse: 254 mm Ø 255 x 420 x 200 mm 
Nettovolumen 91 241 361 7! 13,51 
Ausführungen mooreichefarbig mooreichefarbig mooreichefarbig Stoffbespannung: anthrazit/metallic 
dunkelbraun 
Sonderzubehór - Fußgestell BF 1 FuBgestell BF 1 Tellerfu8 KF 2 - 
H3-50 F H3-60 H3-75 H3-90 H3-100 
Flachbox Kompakt-Regalbox Kompakt-Regalbox Kompakt-Regalbox Studio-Standbox 
2-Weg-System 2-Weg-System 3-Weg-System 3-Weg-System 3-Weg-System 
Nenn-/Musikbelastbarkeit 35/50 Watt 40/60 Watt 50/75 Watt 60/90 Watt 70/100 Watt ` 
Übertragungsbereich 50-25 000 Hz 38-25 000 Hz 33-25 000 Hz 32-25 000 Hz 31-25 000 Hz 
Anschluß an Verstärker 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 
Anschlußkabel 5 m fest montiert 5 m fest montiert 5 m fest montiert 5 mfest montiert 5 m mit 
mit Normstecker mit Normstecker mit Normstecker mit Normstecker 2 Normsteckern 
Praktische Betriebsleistung ca. 3,1 Watt ca. 3 Watt ca. 2,2 Watt ca. 2,2 Watt ca. 3,1 Watt 
Empfohlene Verstárker-Nennleistung 15-30 Watt 10-40 Watt 10-50 Watt 20-60 Watt 30-70 Watt - 
Lautsprecher (K — Kalotte) 
HT Hochton HT 19 mm 0 (K) HT 19 mm 0 (K) HT 19 mm Ø (K) HT 19 mm 0 (K) HT 25 mm Ø (K) 
MT Mittelton - - MT 37 mm Ø (K) MT 37 mm 0 (K) MT 50 mm 0 (K) 
TT Tiefton TT 160 mm O TT 175 mm O TT 200 mm Ø TT 245 mm O TT 245 mm O 
Geháuse 
Abmessungen (B x H x T) 215x350x110 mm 215x 350 x 225 mm 235 x 420 x 215 mm 275 x 500 x 220 mm 320 x 550 x 250 mm 
Nettovolumen 4,51 10,51 14,31 19,51 30,31 
Ausführungen nuBbaumfarbig, nußbaumfarbig, nußbaumfarbig, nußbaumfarbig, nußbaumfarbig, 
altweiß, altweiß, altweiß, anthrazit, altweiß, altweiß, 
anthrazit anthrazit eichefarbig, Cord braun anthrazit anthrazit 
Sonderzubehör - - FuBgestell BF1 FuBgestell BF1 FuBaestell BF1 
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